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Acrónimo 

C-SEI-sp 

Aplicabilidad 

Estudiantes de Grado 

Número de ítems 

22 

Descripción 

Instrumento de evaluación de competencias en simulación para 
estudiantes de Grado en Enfermería, que identifica competencias 
cognitivas, afectivas y psicomotoras a través de 22 ítems repartidos 
en 4 dimensiones: Valoración, comunicación, pensamiento crítico y 
competencias técnicas. 

Versiones 

Original de Martha Tood, Julie A. Manz, Kim S. Hawkins. Mary E. 
Perasons, Maribeth Hercinger 

Adaptación y validación en el contexto español: Mariona Farrés 

Tarafa 

Procedimiento de 

evaluación 

En cada ítem debe evaluarse si el estudiante es competente (1) o no 
competente (0). 

Tiempo estimado para 
completar evaluación 

El tiempo de duración del escenario de simulación 

Requiere 

entrenamiento previo 

Si, requiere explicación y entrenamiento. Solicitar a la autora 
(mfarres(5)santioandedeu. edu.es) el manual formativo 

Tipo de licencia 

Libre 

Número de 
publicaciones que han 
usado la escala (citar a 
pie de página) 

N/A 

Número de 
publicaciones que han 
usado la escala 
original (citar a pie de 
página) 

10 
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